` Sylvania 


TYPE 6V7G 


DUO DIODE 
TRIODE 
CARACTERISTIQUES 

Tension de chauffage CA ou CC … … … FA 6,3 voits 
Courant de chauffage … … … … … … a 0,3 ampère 
Ampoule ST-12C 
Capuchon … Hair et Sn vdi Le Miniature 
Culot — Petit octal 7 broches … … . … …  7-V 
Position de montage … aa … … … dus: ss Toutes 


Toutes les autres caractéristiques, conditions de fonctionnement et 
applications sont identiques à celles du type 85, dont il ne diffère 
que par le culot, 


92 SYLVANIA LE TUBE ESSAYÉ SUR POSTE 


